TABLE VITT 


Brand 


Bull Durham 85 
Carlton 85 (Box) 

Carlton 85 
Carlton Menthol 85 
Carlton 100 (Box) 

Carlton Menthol 100 (Box) 
Carlton 100 
Carlton Menthol 100 
Carlton 120 
Carlton Menthol 120 
Carlton Slims 100 (Box) 

Carlton Slims Menthol 100 (Box) 

Half & Half 85 

Herbert Tareyton 85 (NF) 

Iceberg 100 

Lucky Strike 70 (NF) 

Lucky Strike 85 (Box) 

Lucky Strike 85 
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Lucky Strike Menthol 100 
Lucky Strike Lights 85 
Lucky Strike Lights 100 
Montclair 85 
Pall Mall 85 (NF) 

Pall Mall 85 

Pall Mall 100 

Pall Mall Extra Light 85 

Pall Mall Light 100 

Pall Mall Light Menthol 100 

Silva Thins 100 

Silva Thins Menthol 100 

Silva Thins 100 (Box) 

Tall 120 

Tall Menthol 120 
Tareyton 85 
Tareyton 100 
Tareyton Lights 85 
Tareyton Long Lights 100 


AMERICAN BRANDS 
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